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COP 4 – O que foi, decisões, impacto e legado para o Brasil
A COP 4 foi a quarta Conferência das Partes da Convenção do Clima, em Buenos Aires, na Argentina, de 2 a 14 de novembro de 1998 (UNFCCC, decisões da COP 4, FCCC/CP/1998/16/Add.1). O principal resultado foi o Plano de Ação de Buenos Aires, que organizou o trabalho para pôr em prática o Protocolo de Kyoto, aprovado no ano anterior e contado em COP 3.
Quadro de dados
	Dado	COP 4
	Cidade	Buenos Aires, Argentina
	Datas	2 a 14/11/1998, pelas decisões oficiais (o ENB registra até 13/11)
	Presidência	María Julia Alsogaray, então secretária de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável da Argentina
	Participantes	mais de 5 mil, segundo o Earth Negotiations Bulletin
	Documento final	relatório FCCC/CP/1998/16, com as decisões no adendo FCCC/CP/1998/16/Add.1
	Principal resultado	o Plano de Ação de Buenos Aires (decisão 1/CP.4)

Fontes: UNFCCC, FCCC/CP/1998/16/Add.1 e ENB, COP 4.
O que foi decidido
O Plano de Ação de Buenos Aires (decisão 1/CP.4). Os países se comprometeram a mostrar “progresso substancial” em cada tema, nos prazos das decisões próprias de cada um:
	Tema	Decisão
	Mecanismo financeiro	2/CP.4 e 3/CP.4
	Desenvolvimento e transferência de tecnologia	4/CP.4
	Aplicação dos artigos 4.8 e 4.9 da Convenção	5/CP.4
	Atividades implementadas conjuntamente, fase-piloto	6/CP.4
	Programa de trabalho sobre os mecanismos do Protocolo de Kyoto	7/CP.4
	Preparação da primeira reunião das Partes do Protocolo, incluindo o cumprimento	8/CP.4

Fonte: UNFCCC, FCCC/CP/1998/16/Add.1.
O prazo da COP 6. A decisão 7/CP.4 mira uma decisão sobre todos os mecanismos de Kyoto na COP 6, e o programa dos artigos 4.8 e 4.9 também tem a COP 6 como prazo (FCCC/CP/1998/16/Add.1). Os mecanismos estão explicados em Protocolo de Kyoto.
O anúncio da Argentina. Na parte de alto nível, o então presidente Carlos Menem disse que a Argentina assumiria, na COP 5, um compromisso de reduzir emissões para 2008 a 2012 (ENB, COP 4).
O que veio depois
A COP 5, em Bonn, em 1999, cuidou da parte técnica do plano, e a COP 6, em Haia, em 2000, tentou fechá-lo.
Você sabia?
Buenos Aires é uma das cidades que receberam duas COPs do clima: a COP 4, em 1998, e a COP 10, em 2004. Marrakech também recebeu duas (2001 e 2016), e Bonn recebeu a COP 5, em 1999, a segunda parte da COP 6, em 2001, e a COP 23, em 2017 (UNFCCC, Past conferences overview).
Termos vizinhos

	COP 3 (link).



	Protocolo de Kyoto (link).



	Financiamento climático (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que foi a COP 4? A quarta Conferência das Partes da Convenção do clima, em Buenos Aires, de 2 a 14 de novembro de 1998.
 
 O que foi o Plano de Ação de Buenos Aires? A decisão 1/CP.4, que reuniu seis temas, do dinheiro aos mecanismos de Kyoto, com o compromisso de mostrar progresso em cada um nos prazos das suas decisões.
 
 Qual era o prazo para os mecanismos de Kyoto? A COP 6, pela decisão 7/CP.4.
 
 Quem presidiu a COP 4? María Julia Alsogaray, então secretária de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável da Argentina.
 
 O que a Argentina anunciou? Que assumiria, na COP 5, um compromisso de reduzir emissões para 2008 a 2012, segundo o ENB.
 

Fontes

	Earth Negotiations Bulletin (IISD). Summary report, 2–13 November 1998 (COP 4).



	UNFCCC. Decisões da COP 4 (FCCC/CP/1998/16/Add.1). Buenos Aires, 1998.



	UNFCCC. Past conferences overview.
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